Albrecht 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß das Zubehörteil 


Mikrofon-Hörerkombination MHS-201 
für Motorradhelme 


zur Verwendung an 


PMR446 Funkgerät Tectalk 
und LPD Funkgerät Sporty Space 


alle für das Produkt relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der 
Richtlinien 1999/5/EG (RTTE-Direktive) und 89/336/EWG (EMV-Direktive) des Rates 
erfüllt : 


ETS 300 279 
ETS 300 683 


Diese Konformitärserklärung gilt für die bestimmungsgemäße Verwendung an den o.a. 
Funkgeräten für Kabellängen unter 3 m 
(ohne weitere Verlängerungskabel) 


Albrecht Electronic GmbH 


(Unterschrift) 


Lütjensee, den 14.3.2000 


Wolfgang Schnorrenberg 


(Name in Druckschrift) 


